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Itala signolingvo 


Lltala signolingvo (itala: Lingua dei Segni Italiana 
(LIS)) estas signolingvo kiu estas uzata en Italio por la 
komunikado inter surduloj kaj inter surduloj kaj 
nesurduloj. 

Historio de Titala signolingvo 


Itala signolingvo 
Lingua dei Segni Italiana (LIS) 


Parolata en 
Signantoj 

Lingvaj kodoj 
ISO 639-2 
ISO 639-3 
Glottolog 
Angla nomo 
Franca nomo 


Italio 

Proksimume 3.000.000 

Lingvaj kodoj 

sgn-IT 

ise 

itall288 

Italian Sign Language 
langue des signes italienne 


Elŝutita el "https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=ltala_signolingvo&oldid=5464327" 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 16:14,17 maj. 2014. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribi^e-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 






